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Elements und Epliemeiide der LncUlia, 
bcrcr.hnct aus 3 Normalortcrn Febr.9,0, Marz 3,5 unci Marz 26,5, von Hcrrn G.Rnmker. 


M 

nr 

u 

i 

0 


165 u 25'48"8 April 0,0 m.B.Z 1856. 

?? |^ jm. Aeq. Jan. 0,0 i 856. 

1 ;j i Zo 40,2) * 

tO 28 9 ,8 

6 40 54-2 


loss« 0? 442181. 


1856. 

Sch. It A. 

Sch. Dec!. 

log A 

19 

40 18 

11,0 






20 

40 It 

13,1 


Marz 29 

10 h 47 rn 29 < 

+ 16°49' 9 

0,3380 

21 

40 ft 

15,1 


30 

46 57 

10 53,3 


22 

40 1 

16,9 

0,3821 

31 

46 26 

M 0,6 


23 

39 58 

18,6 


April 1 

45 56 

5,7 


24 

39 56 

20,1 


2 

45 27 

10,7 

0*3441 

25 

39 56 

21,4 


3 

45 0 

15,6 


26 

39 57 

22,6 

0,3906 

4 

44 33 

20,3 

1 

27 

39 59 

23,6 


5 

44 7 

24,7 


28 

40 2 

24,5 


6 

43 43 

29,0 

0*3508 

29 

40 7 

25,2 


7 

43 20 

33,2 


30 

40 13 

25,8 

0,3994 

8 

42 58 

37,2 


Mai 1 

40 20 

26,2 


9 

42 37 

41,1 

! 

i 

2 

40 28 

26,5 


10 

42 17 

44,8 

0*3580 

3 

40 38 

26,7 


11 

41 58 

48,4 

i 

4 

40 49 

26,8 

0,4082 


1856 

Apri 


12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 


Sell. HA. 

1 0 b 41 11 4 0 s 
41 24 
41 9 

40 56 
40 45 
40 55 
40 26 


Sell, Dec!. 
+ 11 


1 t 

12 

12 


51 9 
55 7 i 
58 ? 3 
I , 2 
3 j 9 
6 7 4 
8*7 


Jog A 


0 , 3655 


0,3738 


G. Riimker, 


Scbrciheu des Herra Dr. K/inkerfues an den Herausgcber. 


Den Plaueten (40) habe ich am 6 l ™ April aufgefursden und heohachtct 4 gut harmonirende Vergleichungcn mit Weisse 
XI1L 114 gaben den folgcndn Ort; 


1856 April 6 . 12 h 21 rn 43 s 2 Mittl. Zt. a = * — 18"97 
Am 9. April bcobachtetc ich ihn im Meridian vvie folgl: 

April 9 . a(pj= 13 ! ‘4 m 49 s 74, 6 = + 0 ° 51' 7"7 

Sic erinnern sich vielleicht noch, dass ich im vergan- 
genen Winter von einem Mikrometer sprach, was zu Beob- 
achtungen der kleinen Planeten im Meridian dienen sollte. 
Adolf Repsold entschied sich fur mehrere einander kreu- 
zende Metallstreifen, weil dann die Glasplafte entbehrlieh 
wurdc. Derngemass hat er es mit wirklieh wunderbarer 
Yollkommenhcit aus ciner Messingplatte in folgender Gestalt 
ausgearbeitet: 



6 = * — 7' 24"0 = J 3 h 7 m 43 32 = + 0°34 'd4"3 

Die Streifen stehen gleich weit von einander ab urid 
kreuzen sich unter rechien Winkeln, oder, vvie eine mit Hulfe 
des Filarmikro meters am hiesigeri seeks fussigen Frauenhofer 
dumber angestelite Uiitersuchurig lehrte, unter Winkeln von 
89 58' 5. Das Mikrometer kann also in das Fcrnrohr des 
Meridiankreises (von Reichanbach ) so eingesetzt we 1 ; den, 
dass die Streifen zu hoi den Sei ten des Meridians Winkel 
von 45° hi 1 den, was die Beobachturigen der Declination sehr 
, bequem niacht. 

Mit dieser Vorrichlung habe ich die fo 1 gen den Oerter 
der Led a mid der La et ilia e ill alien, die ich fur recht genau 
halte, nach der Ucbereinstimmung zu urtheilen, vvelche die 
bei jedeni Durchgange erhaltenen verschiedenen Data in 
Recta seen si on und Declination zeigen. 

L e d a. 

Mini 7 a . & 5 


1856 Marz 24 7 1 54" 22 s 1 

26 7 47 37,8 

27 7 44 2,1 


+ 16° 17' 29"4 
16 12 36,2 
16 10 6,0 


8 11 4” 7 81 
8 5 5,47 
8 5 35,78 





N r. 1015- 


no 
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L a ct 1 ti a. 



Mitfl. 

Zt. 

a 



6 


i Mans 7 

II 1 

! 59 ,r 

'10*9 

1 1 h 

9 Ml 

1 3 5 ; 

45 

+ 8° 

20' 

41* 

'2 

11 

11 

40 

24,0 

10 

59 

31. 

68 

8 

5 i 

0? 

8 

12 

1 1 

35 

43,1 

10 

58 

46, 

53 

8 

58 

23? 

t 

13 

11 

3 l 

2,6 

10 

58 

1. 

82 

9 

5 

47? 

4 

16 

11 

17 

3,8 

10 

55 

50. 

47 

9 

27 

22? 

i 

17 

11 

12 

25,5 

10 

55 

7, 

88 

9 

34 

22? 

2 

Miirz 24 

10 

40 

14,7 

10 

50 

27. 

71 

10 

20 

20? 

9 

26 

10 

31 

10,6 

10 

49 

15' 

,30 

10 

32 

17? 

7 

27 

10 

26 

39,7 

10 

48 

40 

,21 

10 

38 

to? 

6 

April 3 

9 

55 

32.2 

10 

45 

3 

,41 

11 

14 

51 ? 

2 

6 

9 

42 

28/2 

10 

43 

46 

,90 

11 

28 

20? 

1 

i 

9 

38 

9,5 

10 

43 

23. 

,93 

11 

32 

35 ? 

4 

Die Einleitunj 

g zu Oeltz 

art's Kalalog 

der 

Schwt 

'id'. 

schetk 


Circunipolarstcrnc, worin aucli mu' wieder, vvic in Allein, 
was ieh dariiber geiesen ha he. der Hansen schen Transfor¬ 
mation der Mfryer'svhen Forme! Envaliming gcscbicht, he- 
starkt mi eh in dem Glauben, dass cine noch bequcmere, 
von Gams angewandfe IJmformung nicht bekannt ist, Sclzt 
man in der bckanutcu Corrcctionsformd: 

c i cos (0 —d) + a sin (0 — 6) 

^ cos 6' cos 6 

m fur i < 0 + a sin $ 

n lu r i sin (p — a ros 0> 

und bezeiehnet p den Polabstand des Sterns, so lasst sic 
folgende Rcductionen zu: 


& 


-zz m + 


n cos p 

, J > St il p COS }> p 

n (cos J p 1 — sin l p' 2 ) + r 


2 sin V p cos A p 


2 sin J p cos \ p 


>) 


V n V . r f V P\ 

m 4* -cotang 7 . — --tmiff--r~] [cot# + tang ~J 


also tMidlick 


c + n p c — ii p 

ootanp - 4 •••- tang -- 4 m. 

Fur untcrc Culminationen ist naturlich p negativ zu 

no Si men. Die Kenntniss von m hat, worm es nicht selir gross 

ist. Moss fur Zeitbestimmungen In ter esse. Von m also und 

von den Correetionen vvegen der Gestalt der Zapfen nbge- 

seken, ist A t von der Form: 

P T p 
C cotang ~ 4 B tang -- ? 

in der einen I* age des Instruments, und in der anderen 
Lage 1st 

A t — — 1 cotang ~ ■ — C tang ~ 

aiizmvencleu. 

2 T undC f werden offenbav durch Polarsternbeohaclitungen, 
die in beidcti Lagen und in beiden Culminationen angestellt 
sind, in grosser Scharfe gegchen. 

Gottingen , April 9 1856. 

IF. Klin kerfues. 


Mesures micrometricjues des Elodes doubles el triples 5 lanes par Mr. le Baron Dembowski . 

(Fortsctzung von Nr. 1013 der A. N.) 


Moyenne: 


S. 566 — 2 Camelopardali 

A = 5,7 blanche; B — 8,6 cendre. 
Epoque Distance p. 


1854? 921 bien sep. 

— ? 958 - 

— ? 989 - 

1855?069 - 

— ? 078 -* 

— ? 141 - 

: 1855?03. 


Position 


3. 

- - 

' -- - 

—- 

300°9 

41 

20° G 

301,9 

14 

30? G 

303,1 

19 

30? G 

301,6 

16 

30, G 

304,0* 

12 

45? G 

302,5 

.302,10 

47 

20? G 


S. 716 — 

A — 4,4 verte; 

1851,997 5"06 
1852,039 5 ? 05 

— ,053 4,94 

— ,067 4,88 

— ,069 4?83 

— ,193 4 ? 90 


118 Tauri. 

B — 7,0 cendre. 

60 . 

80 . 

60 . 

20 . 

80 . 

40 . 


Suite de 118 Tauri. 


Epoquc 

Distance 

v* 

Position 

P- 

I. 

1852,223 

5''05 

50 




— ,264 

4,92 

50 




— ? 272 

4,92 

60 




— ? 283 

4,99* 

70 



. 

1854? * 4 8 

4,73 

23 

197°9 

44 

70° G 

— ,757 

"4 ? 89 

67 

197,2 

41 

70, O 

— ,792 

4,79 

73 

196,9 

25 

70, G 

— ,913 

4,71 

51 

197,6 

21 

70 , a 

Moyenne ”1852 ? 90 . 

. . .4,915 


. .197,47 



Toutes les positions prises 

en 1852 ont etc 

rejetees. 

S. 742 — 

Tauri 380. 



A — 7,1 cendre. 

douteux; 

B = 

8,0 cendre 

, douteux. 

1855,116 

3"46 

52 

251°7 

34 

20° G 

— ,147 

3,79 

85 

252,2 

33 

20, G 

— ,173 

3,60 

59 

251,4 

17 

20, G 

l 

o 

3,77 

44 

251,5 

37 

20, G 

Moyenne = 1855,16. 

. . . .3,668 


..251,73 



































